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REXAM PHARMA DEVELOPMENT SA 
Societe Anonyme 
3, Avenue Pasteur 
L-23 1 1 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg nr B 86.253 


EXTRAIT DES RESOLUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 19 DECEMBRE 2016 


Le Conseil d’ Administration decide de transferer le siege social de la societe au 39, Allee Scheffer, 
L-2520 Luxembourg. 


Pour REXAM PHARMA DEVELOPMENT SA 
Le Conseil d’ Administration 



